A5 サイズ (148X210mm) 


mmM 


* 411584200 * 


EH-TW 3000 


正誤表 

本製品に同姻の『取扱説明書』に下記の誤りがございます。お詰び申し上げるととも 
に、訂正いただけますようお願いいたします。 


• p.16 下レンズシフトの値を訂正（下図参照) 



参 P.53 表中の「レンズシフト」の項を訂正 


誤 

手動(上下方向最大約96%、左ち方向最大約47%) 

正 

手動(上方向最大約96%、下方向最大約85%、左ち方向最大約47%) 


Printed in China 
08.XX-XA(G04) 

















































































